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Posselt, H. J., Cephalopoda in: Vidensk. Udbytte Kanonbaaden »Hauclis« 
Togter. Kjbbenhaven 1893. 

Jatta, G. , I. Cefalopodi. 23. Monographie in: Fauna und Flora des Golfes von 
Neapel. Berlin 1896. 

Pfeffer, S., Cephalopoden in; Nordisches Plankton. Kiel und Leipzig 1908. 

{Bei Hoyle und Jatta alle altere Literatur.) 

10. Cestoden aus Hyrax. 

Yon 0. R. Bischoff. 

(Mitteilung aus der zoologischen Anstalt der Universitat Basel.) 

eingeg. 11. Mai 1912, 

Aus dem Klippschliefer sind sclion mehrfach von verschiedenen 
Autoren Cestoden beschrieben worden. In jiingster Zeit hat Janicki 
die von der Schulz eschen Expedition nach Siidafrika aus Procavia er- 
beuteten Bandwiirmer bearbeitet, gleichzeitig die ziemlich verwickelten 
Syndnjmieverhaltnisse der frtiher b’eschriebenen Arten einer Priifung 
unterzogeuj und ist zu dem Eesultat gelangt, dab die Mehrzahl der in 
Procavia schmarotzenden Cestoden zu einem neuen Genus Inermicap- 
sifer zusammenzufassen seien. Meine Untersuchungen, liber die bier in 
Kiirze berichtet werden soil, diirften in mancher Hinsicht die Angaben 
Janickis erganzen. Zur Verfugung stand mir ein reichhaltiges Mate- 
rial aus den Sammlungen des Berliner Kgl. zool. Museums und Herrn 
Prof. C. Par on as in Genua, Cestoden aus Hyrax von den verschieden- 
sten Eundorten umfassend. Herrn Prof. Brauer , dem Direktor, Herrn 
Prof. Collin, dem Konservator des Berliner Museums sowie Herrn 
Prof. C. Par ona in Genua bin ich zu Dank verpflichtet fiir die Freund- 
lichkeit, mir das notige Material zu meinen Untersuchungen zur Ver- 
fugung gestellt zu haben. 

Die bis jetzt bekannten Cestoden des Klippschliefers lassen sich in 
zwei Gattungen unterbringen. Die Mehrzahl der Arten gehort zu Iner- 
micapsifer Janicki, eine Species zu Anoplocephala B. Blanch. 

Meine eigne Untersuchung erstreckt sich auf N. N. Ila, III, IV, 
IV a, VI, VIII, IX, X der nachfolgenden Aufzahlung, sowie auf die 
Gattung Anoplocephala j ferner auf die irrtiimlich zu den Hyrax-Cesio- 
den gerechnete Taenia paronai Moniez, welche ein Vogelparasit ist. Die 
ubrigen Species haben bereits von andrer Seite eingehende Beriicksich- 
tigung erfahren. 

I. Inermicapsifer hyracis Bud. 

[Syn. Anopl. hyracis var. intestinalis Nassonow]. 

Gesamtlange bis 350 mm; groBte Breite der Glieder 5 — 8 mm; 
Scolex von 0,85 — 1,0 mm Durchmesser, mit 0,20 mm groBen Saug- 
napfen, die in fur das Genus charakteristischen Taschen liegen. Glieder 
breiter als lang, trapezformig. 
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Die einseitig ausmiindendeii Grenitalpori liegen in der Mitte des 
seitlichen Gliedrandes. Hoden, 100—110, in schmaler Schicht lilngs. 
dem Hinterrand der Proglottis, in der antiporalen Gliedhalfte in star- 
kerer Ansammlung. Oirrusbeutel klein, birnformig, 0,23 mm lang. 

Weibliche Driisen poruswarts verschoben; der Uterus lost sich in 
Eikapseln auf, deren 4 — 5 zu Parencbymeikapseln zusammentreten 
solcher werden in reifen Gliedern 250 gezablt von 0,15 mm Durcb- 
messer. 

Vorlaufig mit dieser Species vereinigt bleiben nach eigner Unter- 
sucbung Anopl. ragaxii Setti, die einen kleineren Oirrusbeutel (nur 
1,4 mm) aufweist und von der keine reifen Glieder vorliegen, und eine 
weitere Form mit gleichfalls nur 0,14 mm langem Oirrusbeutel und 
nur etwa 100 Eikapseln, von der kein Scolex vorhanden ist. 

Fundortefiir IJiyracis: Sudafrika ; Schoa ragaxxii)^ Entoto. 

Form mit weniger Eikapseln. 

II. Inermicapsifer interpositus Janicki. 

Strobila bis 33 mm groB, im Maximum 3,5 mm breit, setzt sicb aus^ 
etwa 130 Gliedern zusammen. Der Scolex weist einen Durchmesser 
von 0,85 — 1,0 mm auf, die Saugnapfe einen solcben von 0,36 mm; die 
Taschen, in denen sie liegen, sind sehr muskulos. 

Die Genitalpori miinden in der Mitte des Seitenrandes jedes Glie- 
des, der Oirrusbeutel miBt nur 0,15 mm in der Lange. 80 Hodenblas- 
chen liegen in gleichmaBiger Schicht am Hinterrand des Gliedes aus- 
gebreitet. 

Reife Proglottiden enthalten 75 Eikapseln von je 0,13 — 0,18 mm 
Durchmesser, jede 5 — 7 Eier umschlieBend. 

Fundort: Ohamis, Slidafrika. 

Ha. Inermicapsifer interpositus Jan. var. sinaitica nov. var. 

GroBer und kraftiger gebaut als vorige, bis 65 mm lang und 5 mm 
breit. 

GroBerer (4,5 mm langer) Oirrusbeutel; die Hoden zeigen auf der 
antiporalen Gliedseite eine starkere Ansammlung als auf der poralen. 

Sonst stimmen beide'Formen im Bau des Genitalapparates und im 
der Anzahl der Eikapseln uberein. 

Fundort: Sinai. 

Typus: Berliner zool. Museum. 

III. Inermicapsifer ahyssinicus nov. spec. 

Syn. AnopL eritica Setti nec Pgst. 

Inerm. interpositus Jan. exp. 

Mit Inermicapsifer interpositiis sehr viele i^hnlichkeiten aufwei- 
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sende Species, die, wie Janicki schon nachwies, mit Anopl, critica 
Pagenstecher nicht zu identifizieren ist. 

Bis 40 mm lang bei einer maximalen Breite von 3,0 mm. Scolex 
1,15 — 1,70 mm groR, Saugnapfe in stark miiskuldsen Taschen liegend, 
0,20 mm Durchmesser. 

Im Bau des Sexualapparates ist als Unterscbied gegeniiber L inter- 
positus die geringere (50 — 60) Anzabl von Hoden zu erwahnen. In rei- 
fen Gliedern sind nur 24 — 26 Eikapseln vorhanden, deren Durch- 
messer 0,20 mm betragt und die je 8—10 Eier enthalten. 

Eundort: Erythrea. 

Typen: Sammlung Par on a in Genua. 

IV. Inermicapsifer prionodes nov. spec. 

Bei einer Anzahl von etwa 90 Gliedern betragt die GroBe einer 
Kette 15 — 20 mm, die Breite 2,5 mm. Der Scolex miBt 0,78 mm, die 
Saugnapfe 0,34 mm im Durchmesser, Die Genitalpori miinden an der 
hinteren Ecke der Proglottiden an deren Scheitel aus. Der nur 0,12 mm 
lange Oirrusbeutel ist eiformig. Etwa 40 Hoden ziehen sich wenig 
hinter der Mitte des Gliedes in schmaler Schicht von einem LangsgefaB 
zum andern. 

Etwa 28 Eikapseln von 0,15 mm Durchmesser, jede etwa 5 Eier 
enthaltend, bilden den Inhalt von reifen Gliedern. 

Eundort: Bikwa-See. 

Typen: Zool. Museum Berlin. 

IV a. Inermicapsifer prionodes nov. spec. var. intermedia nov. var. 

GroBer und kraftiger, Lange 36 mm, Breite 4 mm. Scolex 0,93 mm 
breit, mit 0,26 mm groBen Saugnapfen. Genitalpori miinden etwas vor 
der hinteren Gliedecke. 

40 Eikapseln von 0,22 mm Durchmesser. 

Eundort: Msalala (Ostafrika), 

Typen: Zool. Museum Berlin. 

V. Inermicapsifer pagenstecheri Setti. 

30— 70 mm lang, 3 — 4 mm breit, Ketten von 70 — 80 Gliedern. 
Am 0,75—0,85 mm breiten Scolex sitzen 0,25—0,28 mm im Durch- 
messer haltende Saugnapfe. 

Die Genitalpori miinden am Scheitel der hinteren Gliedecken, der 
Oirrusbeutel ist 0,40 mm lang, birnformig. Die Hoden sind liber die 
ganze Markschicht des Gliedes verteilt. 

Reife Glieder enthalten 70 — 80 0,25 — 0,20 mm groBe Eikapseln 
mit je 8—10 Eiern. 

Eundort: Asmara (Erythrea). 

Typen: Sammlung Prof. Paronas, Genua. 
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VI. Inermicapsif er paronae noN. sjoec. 

Kleine, nur 15 — 20 mm lange, im Maximum 3,0 mm breite Ketten 
von etwa 40 Gliedern. Scolex 0,75 mm, Saugnapfe 0,23 mm groB. 

Die Genitalpori miinden nabe der hinteren Gliedecke, etwas vor 
derselben aus. Der birnformige Oirrusbeutel ist nur 0,27 mm lang. 
Die Hoden sind wie bei I. pagenstecheri im ganzen Glied verteilt; die 
Anzahl der Eikapseln scliwankt zwischen 30 und 50, ihr Durchmesser 
betragt 0,15 — 0,17 mm, jede enthalt im Maximum 6 Eier. 

Eundort: Schoa, 

Typen: Sammlung Parona. 

VII. Inermicapsifer seta Janicki. 

13 — 23 mm lange, 1,2 — 2,0 mm breite Ketten bestelien aus 30 bis 
70 Proglottiden. 

Der Scolex miBt 0;68 mm, die Saugnapfe 0,28 mm. Die Mundung 
der Genitalpori liegt der hinteren Gliedecke stark genahert; die Langs- 
achse des Oirrusbeutels miBt 0,15 mm. Etwa 55 Hodenblaschen ordnen 
sich in zwei getrennte Gruppen, eine kleinere hinter dem Oirrusbeutel 
auf der poralen und eine groBere auf der antiporalen Seite des Gliedes 
liegende. 

16 Eikapseln bilden durchschnittlich den Inhalt reifer Glieder; ihr 
Durchmesser betragt 0,19 mm, jede enthalt etwa 15 Eier. 

Eundort: Ohamis (Siidafrika). 

Typen: Zool. Museum Berlin. 

VIIL Inermicapsifer apospasmation nov. spec. 

Die etwa 2,0 mm lange und 2,75 mm breite Strobila ist auBerlich 
an den von den Hinterecken der Glieder gebildeten, zipf elf ormigen An- 
hangen zu erkennen. Der Scolex miBt 0,50 mm, die Saugnapfe 0,27 mm 
im Durchmesser. 

Die Genitalpori offnen sich in der Mitte des seitlichen Gliedrandes. 
Der Oirrusbeutel besitzt eine Lange von 0,27 mm. Die Hoden sind in 
gleicher Weise angeordnet wie bei J. diegroBere, antiporaleHoden- 

gruppe erstreckt sich jedoch naher an die Medianlinie als bei genannter 
Species. 

18 — 20 Eikapseln von 0,20 mm Durchmesser fullen die reifen 
Glieder, jede derselben enthalt etwa 7 Eier. 

Eundort: Kibwezi (Brit. Ostafrika). 

Typen: Zool. Museum Berlin. 

IX. Inermicapsifer parvulus nov. spec. 

5 — 7 mm lange, 1 mm breite Wurmer, die aus etwa 25 Gliedern 
bestelien. Der 0,5 mm breite Scolex tragt 0,21 mm groBe Saugnapfe. 
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Der 0,13 mm lange Oirrusbeutel miindet in den an der Mitte des 
seitlichen Gliedrandes sicli offnenden Porus. Die Hoden zeigen dieselbe 
Anordnung wie bei der vorerwahnten Art, ibre Anzahl dagegen ist ge- 
ringer (etwa 20). 

Ebenso treffen wir die gleicbe Anzahl von Eikapseln wie bei I. apo- 
spasmation^ der Durchmesser einer solchen betragt dagegen nur 0,1 bis 
0,12* mm, den Inhalt bilden 5 — 6 Eier. 

Fundort: Rikwasee [Ostafrika). 

Typen : ZooL Museum Berlin. 

X. Inermicapsifer lopas nov. spec. 

Lange der Ketten 6 — 10 mm, groBte Breite 1,05 — 1,1 mm, Zahl 
der Glieder 12 — 15. Der Scolex ist 0,48 mm breit; die Saugnapfe v/ei- 
sen einen Durchmesser aiif von 0,21 mm. Die Glieder sind schltssel- 
formig, hinten breiter als vorn. Die Warmer erreichen sehr rasch die 
Geschlechtsreife. Der 0,20 mm lange Oirrusbeutel miindet in eine der 
hinteren Gliedecke genaherte kurze Oloake. Etwa 60 Hoden zeigen 
dieselbe Anordnung wie die der oben beschriebenen Species. 

Die Anzahl der Eikapseln betragt 12 — 20, ihr groBter Durchmesser 
0,15 — 0,18 mm; jede enthalt etwa 10 — 12 Eier. 

Fundort: Bikwasee. 

Typen : Zool. Museum Berlin. 

XI. ? Inermicapsifer gondokorensts Klaptozc. 

In Procavia schmarotzende Wiirmer, von denen geschlechts- 

reife Exemplare nicht vorlagen, die an den typisch entwickelten Saug- 
napftaschen als Inermicapsifer zu erkennen sind. 

Fundort: Gondo-koro Hills. 

XII. Inermicapsifer criticus Pagenstecher (nec Setti). 

Totallange der Kette 111 mm, groBte Breite 6,5 mm, Zahl der 
Glieder etwa 300. Am 0,9 mm breiten Scolex sitzen 0,41 mm groBe 
Saugnapfe. 

In die in der Mitte des seitlichen Gliedrandes liegenden Genital- 
pori miinden die 0,2 mm langen Oirrusbeutel. Das Yas deferens weist 
einen Durchmesser von 0,023 mm auf. Die Hodenblaschen verteilen sich 
am Hinterrand der Proglottis in einer schmalen Schicht. 

180 Eikapseln von 0,16 — 0,37 mm Durchmesser finden sich in rei- 
fen Gliedern. 

Fundort: Zool. Garten. 

Neuere Funde dieser Species liegen keine vor. 

Zu erwahnen ist noch, daB Janie ki fur die von Xassonow be- 
schriebenen Oestoden aus dem syrischen Klippdachs die Zugehorigkeit 
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zum Genus Inermicapsifer festgestellt hat. Da von diesen keine An- 
gaben liber die Anatomie vorliegen, wurde von einem Versucb, an Hand 
der auBeren Merkmale die Wlirmer zu identifizieren, von vornherein ab- 
gesehen. 

Anoplocephala spatula v. Linstow. 

Die Strobila wird 25 — 40 mm lang und erreicht ihre groBte Breite 
mit 9,5 mm im hinteren Drittel oder am Ende. Scolex 1 mm breit, mit 
0,3 — 0,4 mm groBen Saugnapfen. 

Genitalpori einseitig, am seitlichen Gliedrand, an dessen vorderer 
Ecke liegend, fiihren in eine lange Oloake. Oirrusbeutel lang, walzen- 
formig, 1,5 mm in der Lange messend mit muskulosen Wandungen. Vas 
deferens auBerhalb und im Innern des Cirrusbeutels je eine Vesica semi- 
nalis bildend. Hoden zwischen den lateralen HauptlangsgefaBen liber 
die ganze Gliedbreite zerstreut. Keimstock aus groBerem antipora- 
len und kleinerem poralen Flllgel bestehend, im ganzen etwa die mitt- 
leren zwei Dritteile der Proglottis einnehmend; Dotterstock stark 
poruswarts gelegen. 

Uterus sackformig, quergestreckt, enthalt zahlreiche 0,045 mm groBe 
Eier, mit einem 0,009 mm groBen Embryo und einem aus zwei aus 
0,014 mm langen Hornern bestehenden »birnformigen Apparat«. 

In weitgehendem MaBe treten in dieser Species sterile Glieder auf , 
eine Erscheinung, die nach den Beobachtungen von Kahane und 
Zschokke u. a. flir nicht ungewohnlich ist, im vorliegen- 

den Falle ganz besonders weite Yerbreitung findet. 

Die Exemplare von Anopl, spatula v. Linst. aus der Gegend vom 
Riquasee (Typus v. Linstow s) zeigten im vorderen Drittel der Kette 
normal sich entwickelnde Genitalorgane. In den letzten Gliedern dieses 
Abschnitts begann der Uterus sich mit noch unreifen Eiern zu flillen. 
Der ganze Rest der Kette bestand aus vollkommen sterilen Gliedern. 

Wlirmer anscheinend derselben Species von Mvolo zeigten fol- 
gendes Yerhalten: Hinter dem Scolex folgt ein steriler Abschnitt der 
Kette. Auf diesen, etwa am Ende des ersten Drittels der Strobila, fol- 
gen Glieder, in denen in Degeneration begriffene Hoden vorhanden 
waren, neben einem Uterus, in dem die Eier ihre Hlillen zu differen- 
zieren begannen. Der hinterste Abschnitt war steril. 

Weitere Exemplare derselben Species von Kibwezi zeigten einen 
vorderen sterilen Teil der Kette, und im hinteren Abschnitt Glieder, 
mit Uterus, dessen Eier ihre drei Hlillen und einen in typischer Weise 
ausgebildeten, birnformigen Apparat besaBen. Interessant ist bei dieser 
Form das Yerhalten der Oloake. Diese wird von einem nahe dem einen 
Seitenrand im Parenchym liegenden Hohlraum dargestellt, in welchen 
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Vagina und Cirx’usbeutel einmiindenj welcher nacli auBen jedoch keine 
Offnung aufweist. Einzig ein feinmaschiges, scliwammformiges Paren- 
chym, von dieser Hohlung zur auBeren Korperbedeckung sich hin- 
ziehend, deutet den Verlauf der normalerweise ausgebildeten Cloake 
an. Einiges Licht auf diese Verhaltnisse kami der Umstand Verfen, 
daB ich fiir die Cloake von Anopl, spatula denselbeii Entwicklungmodus 
nachweisen konnte, den Balss fiir Anopl, magna bescbrieben hat. 

Einen nahen Verwandten findet Anopl. spatula ohne Zv^eifel in 
Anopl. xebrae Rud., welcher Band warm des Zebras newer dings von 
Euhrmann genauer bescbrieben worden ist. 

Die von Parona erstmals beschriebene und von Moniez benannte 
Taenia paronai Mon. , die seither als einzige bewaffnete Bandwurmart 
des Klippschliefers immer wieder angefiihrt wurde, lag mir in deni ein- 
zig vorhandenen, nun scolexlosen Typus aus Paronas Sammlung vor. 

Nach der Anatomie der Genitalorgane ist sie identisch mit Poro- 
ggnia lata Fuhrm., einem bisher niir aus der Yogelgattung Numida be- 
kannten Parasiten, und diirfte sicher wohl nur durch einen Irrtum beim 
Sammeln unter die Oestoden des Klippschliefers gelangt sein k 

Nach dem Prioritatsgesetz muBte der Puh rmannsche Oestode 
noch einmal, hoffentlich nun definitiv, seinen Namen andern, und Poro- 
gynia paronai genannt werden. 

Die folgendenNamen sind synonyme Bezeichnungen dieser Species: 

Taenia paronai Moniez. 

Linstoivia lata Euhrmann. 

Polycoelia lata Fuhrm., von Railliet und Henri 1909 umge- 
nannt zu : 

Porogynia lata (Euhrmann). 

Soweit die bis jetzt vorliegenden Beobachtungen hieriiber einen 
SchluB zulassen, sehen wir die Oestodenfauna der in systematischer Be- 
ziehung isoliert stehenden Hyracoideen aus zwei Bestandteilen zu- 
sammengesetzt. Den einen derselben bildet das Genus Inermicapsifer^ 
bisher aus keinem andern Wirt bekannt, dessen zahlreiche, unter sich 
nahe verwandten Arten, mit Ausnahme vielleicht des groBen I. hyracis 
Bud., auf bestimmte Gegenden lokalisiert zu sein scheinen. 

Dem gegenliber steht Anoplocephala spatula v. Linst., ein Band- 
wurm, dessen nachste Verwandten in Ungulaten, speziell im Zebra, vor- 
kommen. 

In dieser letzten Hinsicht erweckt die geographische Verbreitung 
von Anopl, spatula einiges Interesse, indem das Vorkommen dieses 
Parasiten mit der Hauptverbreitung des Zebras sich zu decken scheint. 

i Durch ein und dieselbe Expedition sind Parasiten aus Hyrax und Numida 
gesammelt worden. 
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Vielleicht kann die eigentiimliche Zusammensetzung der Cestoden- 
f auna der Hyracoideen heute sckon mit Daten aus der Stammesgeschichte 
dieser aberranten Ungulatengruppe in Beziehung gesetzt werden. 

Die Untersucbungen, deren Ergebnis in vorstebendem kurz mitge- 
teilt worden ist, wnrden im zoolog. Institut der Universitat Basel ans- 
gefiihrt. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle dem Vorsteher desselben, 
Herrn Prof. E. Zscliokke, fur seine wertvolle Unterstiitzung meiner 
Arbeit den besten Dank abzustatten. Eerner bin ich dem Assistenten, 
Herrn Dr. Janicki, fiir das lebhafte Interesse, das er meinen TJnter- 
suchungen entgegenbracbte, nnd Herrn Dr. P. Steinmann fiir man- 
clien guten Pat zu Dank verpflichtet. 

Basel, Mai 1912. 


II. Mltteilimgen aus Miiseen, Instituteii iisw. 

1. Eroffnung des phyletischen Museums in Jena. 

Am 21. Mai wnrde das phyletische Museum, das erste Museum fiir 
Entwicklungslebre , durcb einen Eestaktus in dem neuen Horsaal des 
gleichzeitig eingeweihten Anbaues des zoologischen Instituts eroffnet. 
Es entbalt 4 Sale, in denen die wiclitigsten Tatsacben des Dimorpbis- 
mus, Polymorpbismus, der Yariabilitat, Vererbung iind Bastardierung, 
der vergleicbenden Anatomie und Embryologie, sowie zablreicbe Bei- 
spiele Yon Anpassungen an scbdnen Praparaten dargestellt sind. Die 
Menscbenaffen in ibrem Yerbaltnis zum Menscben werden besonders 
ausftibrlicb gescbildert. Obarakteristiscb fiir das Museum sind die sebr 
eingebenden Erklarungen, welcbe alien Objekten beigefiigt sind. Eiir 
das Museum wurde ein Kapital von etwas liber 400 000 Mark gesarn- 
melt, von dem die Halfte als Unterbaltungsfond angelegt ist. An dem 
Museum sind tatig der Direktor Prof. L. Plate, der Kustos des zoo- 
logiscben Instituts und Pitterprofessor Dr. J. Meisenbeimer und der 
Praparator H. Seegy. Ein gedruckter Eiibrer durcb das Museum ist 
zurzeit nocb nicbt vorbanden. 


2. Schweizerische Naturforschende Gesellschaft. 

Die XCY. Jabresversammlung der Scbweizeriscben Natur- 
forscbenden Gesellscbaft findet vom 8. — 11. September 1912 in Alt- 
dor f statt. 

Nacb der BegriiBung, Sonntag, den 8. September, abends 
8^4 Ubr, Montag, den 9. September, morgens 8 Ubr: Erste all- 
gemeine Sitzung in der Turnballe des Kollegiums. a. Eroffnungsrede 


